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csoiy 3 


19 JexLvmej 1^9 


KB: IBD-IB/F 

SQBJ»3r : Ooi^^met lio. By-B-5111C wlt& las* 


1 * Is c<w Istter firce Bsixd*Ajioeas dstsd 6 ^soxiax^f 

195dj» re^iest^liiS nsissr ti€ Imtalltmtlm of sesttmits, Ssrial lle». 
sod 2 jC 9, sjjs^ ot^ter dii^p(»£tim ^t<»ss ttesv lias s^ppi^trtsd 
tite Ifeyy, 

2. %LlTer «f tte ixwtsllatioa of Sexlfluxiis^ ^rlal Hoe. 103 amd 
109 aadi i&e x^aesse of 10^ vlth ho 3dlrtg tSisreoa as rerlisiaed und^ 
FAHF I? - FASf lAL PASliEin?, of tbs is approved. 

3« 3% vill bs BOt^ tliat tsSimam of 30f& siti^cadisg ob 

SeoctEuat anedal Us. 109 is already aByi03*ii«»d ^ .Aamdaeat So. 5 to 
the eostmet. 


25X1 

Oootmotisg Ottie^ 


Mstr. 

Orld. • Oo^ptmller 

2 . - BT-B-jmC » AM ir/lBD-0^35-59 
^,3. • (3m»» 
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